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Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving 

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat: 

Remon Aardwarmte B.V. op 23 november 2015 een melding heeft gedaan op grond van het Besluit 
Lozen buiten inrichtingen. 

De melding is ingediend in verband met de aanleg van een gesloten bodem-energiesysteem op het 
adres Aak 1 in Meppel. 

De inrichting valt onder het besluit lozen buiten inrichtingen en moet voldoen aan de voorschriften 
genoemd in het besluit. Er hoeft geen milieuvergunning te worden aangevraagd. 

Meppel, 27 januari 2016 
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